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Δεν ήμουν κομμουνιστής. 
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Δεν ήμουν EBpaioc. 
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Νομίζεις πως, 
ακόµα κι αν δεν ασχολείσαι εσύ 
µε την πολιτική, δεν ασχολείται 
αυτή µαζί σου; Δεν επηρεάζει 

τη ζωή σου; Νομίζεις πως µια 
πολιτική άποψη που κρύβει µέσα 
της τη βία µπορεί va λύσει τα 
προβλήματά σου; Νομίζεις πως 

οι ακροδεξιοίθα απειλούν πάντα 
μόνο τους άλλους; Νομίζεις πως δε 
θα βλάψουν ποτέ εσένα καιτους 
δικούς σου ανθρώπους; 

Μπορεί, νομίζεις, να αφήσουν 
αυτές οι ιδέες κανένα κομμάτι 

της κοινωνίας ανεπηρέαστο; 


ρίξε 
μια ματιά 
δίπλα, 
-=> μπορεί 
να αλλάξεις 
άποψη 
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Πού civa n Ἀκροδεξιά; 


Η Ακροδεξιά εµφανίζεται σχεδόν παντού. Στους χώρους όπου κινείσαι. Στο σχο- 
λείο ήτο Πανεπιστήμιο. Στην πλατεία ή το γήπεδο. Στα µέσα µεταφοράς ή την 
καφετέρια. Στα µέσα ενημέρωσης. Στο διαδίκτυο. 
Μην περιμένεις πάντα να τη συναντήσεις HE TN µορφή µιας οργανωμένης οµά- 
δας που ξεχωρίζει αµέσως από την εμφάνιση ñ Tn συµπεριφοράτης. 
«Είστε ξένοι, ζώα, δε θα μείνετε στη χώρα. 
βρωμµίζετε Tov τόπο» 

(Εισβολή ρατσιστικής ομάδας σε σπίτι ιµάμη στην Αθήνα) 


Οι ακροδεξιές ιδέες εμφανίζονται και στο λόγο ανθρώπων 

που δεν μπορούν εύκολα να θεωρηθούν ακροδεξιοί. 

«Ναι, cipal αντισηµίτης και αντισιωνιστής. Αγαπώ τον εβρα- 
ïkó Λαό και έχω ζήσει µαζίτου, αῆῆά οι Ἀμερικανοεβραίοι 
κρύβονται πίσω από τα πάντα, τις επιθέσεις στο Ιράκ, τις 
οικονομικές επιθέσεις στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην 
Ασία, οι Εβραιοαμερικάνοι βρίσκονται πίσω ano τον Μπους, 


τον Kñivtov και πίσω ano τις τράπεζες» 
(Δήλωση διάσημου μουσικοσυνθέτη) 


Ορισμένοι πολιτικοί µε λόγια και πράξεις ενισχύουν την ξενοφοβία, 
για να κερδίσουν δημοφιλία και ψήφους. 

«Είναι ανάγκη να απεβαθούν οιιερόδουῄες φορείς 
του AIDS, προκειμένου να πάψουν να συνιστούν 
απειῆή για την επῆηνική οικογένεια» 


(Δηλώσεις παλαιότερου Υπουργού Υγείας) 


H ακόµα και στο λόγο ανθρώπων που έργοτους 
είναι να κηρύσσουν το μήνυμα της αγάπης. 
«Το Eññnvikó aipa μοῆύνθηκε! Ἀνακατεύθηκεπια µε Hakı- 


στανικό, Ἀφγανικό, Ιρανικό, Ιρακινό, Af BHM και Bane...» 
(Κήρυγμα ορθόδοξου Μητροπολίτη) 


Ἄρα, ὅταν ακούμε Διεροδεξιᾶ, ας µην πηγαίνει n σκέψη 
μας αµέσως σε ομάδες ανθρώπων µε ξυρισμένα κεφάλια και δερµά- 
τινα ρούχα οι οποίοι περπατάνε µε στρατιωτικό βηµατισµό και χαιρε- 
τούν φασιστικά. Οι ιδέες αυτές µπορεί να υπάρχουν παντού, ακόµα 
και στα λόγια τα δικά µας ñ ανθρώπων γύρω μας. 


Ἀςδούμε μερικούς ὀρουςπουχρειαζόμεαστεγιεανα 
αναγνωρϊσουμεκαινακατανοήσουμετην Ἀκροδεξιά 


Η Ἀκροδεξιά αφορά πολιτικές ιδέες 
και πρακτικές ακραία συντηρητικές, µε 
στοιχεία ολοκληρωτισμού και εθνικισμού. 
Είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει 
αντιλήψεις, ιδεολογίες, καθεστώτα και 
πολιτικές κινήσεις όπως ο ρατσισμός, ο 
εθνικοσοσιαλισµός, ο φασισμός. O χώρος 
της Ακροδεξιάς επιβάλλει πολύ συχνά τις 
ιδέες του HE Tn βία. 


ο Φασισμός είναι µια ριζοσπαστική, 
αυταρχική, εθνικιστική ιδεολογία. 
Θεμελιώνεται στην ύπαρξη ενός 
κινήματος που επιδιώκει να θέσει το έθνος 
πάνω από κάθε άλλη αξία. O φασισμός 
εμφανίστηκε στην Ιταλία την δεκαετία του 
1920 µετον Μουσολίνι. Οι λέξεις φασίστας 
και φασιστικός χρησιμοποιούνται σήμερα 
ευρύτερα, για να αποδοκιμαστούν 
πρακτικές αντιδηµοκρατικές και 
αντιλαϊκές. 


και 
είναι το ίδιο: ο ναζισμός 


προέρχεται από το γερμανικό 
NAtionalsoZlalismus. Είναι µια εκδοχή 
φασισμού µε έντονο φυλετικό ρατσισμό 
και ακραίο αντισημιτισμό. H επίσημη 
κρατική ιδεολογία που επέβαλε το 
ναζιστικό κόμμα στη Γερμανία το 1933 
βασιζόταν στην αρχή της εθνικής και 
βιολογικής «κοινότητας». Επικεφαλής 
ήταν ο αρχηγός (Φύρερ) και εργαλεία η 
μαζική πολιτική βία και ο πόλεμος. 


ονεοναζισμός περιλαµβάνει κάθε 


προσπάθεια να αναβιώσουν ναζιστικά 
κόμματα, κυρίως στην Ευρώπη, μετά 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα 


νεοναζιστικά κόμματα, φανερά ή 
καλυμμένα, δρουν σε αρκετές χώρες. 


οεθνικισμµός είναι πολιτική ιδεολογία 


που υποστηρίζει ως υπέρτατη αξία την 
ιδέα της εθνικής ταυτότητας. Πολεμά 

µε κάθε µέσο ότι θεωρεί πως µπορεί 

να αλλοιώσει την ταυτότητα αυτή. Ας 
θυμόμαστε πως άλλο ο εθνικισμός, η 
επιθετική στάση απέναντι σε άλλα έθνη, 
κι άλλο ο πατριωτισμός, η αγάπη κάποιου 
προςτη χώρα του. 


ορατσισ]µός είναι η αντίληψη 

ότι οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι αλλά 
διαχωρίζονται σε ανώτερους και 
κατώτερους, µε κριτήρια όπωςτο χρώμα 
του δέρματος, η εθνικότητα, η θρησκεία. 
O φυλετικός-βιολογικός ρατσισμός 
βασίζεται στην αντίληψη πως υπάρχουν 
ανώτερες και κατώτερες φυλές και οι 
ανώτερες µπορούν να κυριαρχούν πάνω 
στις κατώτερες. Ο κοινωνικός ρατσισμός 
αφορά σε διακρίσεις µε άλλα κριτήρια, 
όπως ηλικία, εισόδημα, σεξουαλική 
ταυτότητα, υγεία. 


οαντισημιτισμός αναφέρεται στην 
προκατάληψη ή το μίσος εναντίον των 
Εβραίων. Έχει ιστορία αιώνων και µπορεί 
να ποικίλλει από την απλή εχθρότητα ως 
την προσπάθεια αφανισμού των Εβραίων. 
O αντισημιτισμός αποτελεί κυρίαρχο 
γνώρισμα όλων σχεδόν των μορφών της 
Ακροδεξιάς. 


To Ολοκαύτωμα, ο ουστηµατικός 


διωγμός και η εξόντωση των Εβραίων 
της Ευρώπης από rn Ναζιστική Γερμανία 
KAL tou συνεργάτες της, αποτελεί 


το πιο ακραίο ιστορικό παράδειγµα 
αντισημιτισμού. Ἠταν µια τεράστια 
οργανωμένη επιχείρηση µαζικής 
μετακίνησης, εγκλεισμού και δολοφονίας 
εκατομμυρίων ανθρώπων χωρίς 
προηγούμενο στην παγκόσμια Ἱστορία. 


H οργάνωση Sturmabteilung (SA) ήταν 
παραστρατιωτική οργάνωση προσκείµενη 
στο ναζιστικό κόμμα του Χίτλερ που 
συγκρουόταν στο δρόµο και ασκούσε 
συστηματική βία. Τρομοκρατούσε 
Εβραίους, κομμουνιστές, πολιτικούς 
αντιπάλους, τοπικούς αξιωματούχους. 
Σήμερα, οι ενεργές νεοναζιστικές 
οργανώσεις ονομάζουν συχνά έτσι τις 
οργανωμένες βίαιες ομάδες τους. 


Ισλαμοφοβία εἰναι ο φόβος 

ñ TO μίσος για το Ισλάμ καιτους 
μουσουλμάνους. Βασίζεται στην 
πεποίθηση πως το Ισλάμ είναι µια βίαιη 
θρησκεία και ο Μουσουλμανικός κόσμος 
είναι πολιτισμικά κατώτερος από τη 
Δύση. Αφορά επίσης στις διακρίσεις κατά 
των μουσουλμάνων KAIL TOV αποκλεισμό 
τους από την κοινωνική και δημόσια 
ζωή. O όρος διαδόθηκε πολύ µετά τις 
τρομοκρατικές επιθέσεις κατά των ΗΠΑ 
στις 11 Σεπτεµβρίου 2001. 


Το απαρτχάιντ είναι µια κρατική 


πολιτική διάκρισης των ανθρώπινων 
οµάδων µε βάση φυλετικά κριτήρια. 
Εφαρμόστηκε επίσηµα στη Νότια 
Αφρική από το 1948 wç to 1991: o 
πληθυσμός χωρίστηκε σε φυλετικές 
κατηγορίες, κάθε φυλή υποχρεώθηκε 
να ζει σε συγκεκριμένες περιοχές. 


Οι µη λευκοί έχασαν κάθε δικαίωµα 
πολιτικής συμμετοχής και αντιμετώπιζαν 
τεράστιες διακρίσεις στην εκπαίδευση, 
την περίθαλψη, τη διασκέδαση, τις 
συγκοινωνίες και κάθε είδους υπηρεσία. 


κατά ευάλωτων ατόμων ή ομάδων. 
Συνήθως προκαλούνται από εχθρότητα 
απέναντι σε κάποια συγκεκριμένη 

φυλή, εθνική μειονότητα, θρησκεία 

ή σεξουαλική προτίμηση. Συχνά το 
ρατσιστικό κίνητρο ενός εγκλήματος 
συνδυάζεται µε σκοπούς όπως η ληστεία 
ή ο εκβιασµός. 


H Kou Κλουξ Ελαν (Ku Klux Klan, 


KKK) ήταν οργάνωση που προσπάθησε 
να επιβάλει την ανωτερότητα της λευκής 
φυλής µε γενικευμένη τρομοκρατία 

και ακραία βία. Σύμβολό της ήταν ο 
φλεγόμενος σταυρός, που υποδήλωνε 
μίσος κατά καθολικών, εβραίων και κάθε 
ξένου. Βαρύνεται µε χιλιάδες δολοφονίες 
και άλλα εγκλήματα µε ρατσιστικό 
κίνητρο. Σήµερα η απήχησή της είναι 
περιορισμένη. 


είναι ο φόβος, η απέχθεια 
ή οι διακρίσεις κατά της ομοφυλοφιλίας 
καιτων ομοφυλόφιλων. Γενικότερα, 
αναφέρεται σε κάθε διάκριση λόγω 
σεξουαλικής ταυτότητας, ως έκφραση 
μισαλλοδοξίας. H οµοφοβία µπορεί va 
οδηγήσει σε λεκτική βία και οµοφοβικά 
εγκλήματα μίσους. 


΄ KISH 
H ΚΑΙ ESAMAE THE, MAT 050 
H ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΓΆΛΟΝΕ, Of ΑΝΘΡΟΠΟΙ 
EPEDOMAN ONO KAI NEPEZOTEDO 


πώς μπορούμεναξέρουμε 
ὀτικάποιοςστην παρέα µας έχει 
τἑτοιεςσιδέες, ακόµα Kt GV o id oc 
δεντο ἐχεισυνειδητοποιήσει; 


Ac δούμε μερικές 
συνηθισμένες φράσεις του 


Β Όποιος θέλει μετανάστες Va TOUG πάρει 
σπίτι του. 


E Δεν εἶμαι ακροδεξιός, αλλά η πολλή 
δημοκρατία βλάπτει. 


Β Οι ξένοι μάς γεμίζουν αρρώστιες. 


E Το aipa twv Ελλήνων πρέπει να μείνει 
καθαρό. 


Β Πίσω από όλα είναι οι Εβραίοι και οι διεθνείς 
τοκογλύφοι. 


E H θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι. 


Β Τουλάχιστον µε τη δικτατορία είχαμε 
δουλειές κι ασφάλεια. 


E Na ξεβρομµίσει ο τόπος. 
E Οι πολιτικοί είναι προδότες. 


Β Δεν εἶμαι ρατσιστής, αλλά οι ξένοι pac 
παίρνουντις δουλειές. 


E A ps, ένας Παπαδόπουλος που µας χρειάζεται. 


E Koita που οι αδερφές θέλουν και 
δικαιώµατα. 


Β Έχουμε γεμίσει πούστηδες, γύφτους, 
πρεζάκια, Πακιστανούς και άπλυτους. 


Β Az φταίει μόνο ο βιαστής, κάτι θα έκανε 
κι αυτή ci TOV προκάλεσε. 


Παρατηρείς κάτι; Ένα 
νήμα συνδέει αυτές τις 
φράσεις. Τις ακούς και από 
ανθρώπουςπου δεν τους 
θεωρούμε ακροδεξιούς. 
Τέτοιες ιδέες μπορούν να 
εισχωρήσουν παντού. Είναι 
ένας τρόπος σκέψης που 
μοιάζει ελκυστικός σε πολ- 
λούς. 


N anno παρατηρείς; 
Συχνά οιιδέες αυτές είναι 
τόσο προσβλητικέςπου 
όποιος τις εκφράζει νιώθει 
την ανάγκη να δικαιολο- 
γηθεί. Θέλει να κρύψει 
την ταυτότητά του. Ti λέει; 
«Εγώ δεν είμαι ακροδεξιός 
αλλά...», «Εγώ ρατσιστής 
δεν είµαι αλλά...» 


Τικάνει δηβαδή; Μας ôn- 
λώνει πως δεν είναι ο ίδιος 
ακροδεξιός αλλά οι ιδέες 
του! Σαν να ξέρει πως σε 
έναν ακροδεξιό κανονικά δε 
θα δίναµε πολλή σημασία, 
αλλά µας ζητάει να κάνουμε 
μια εξαίρεση και να ακού- 
σουµε µια τέτοια ιδέα. 


Ελοιπόν, ac cou KAVOUPIE TH χάρη. 
Ἀςδούμεποιεςείναι αυτές οιιδέες, 
ποια civa η ακροδεξιάιδεολογία 


@ Στο μυαλό ενός ακροδεξιού κυριαρχεί 

η εθνικιστική αντίληψη για τον κόσμο, 

ο μύθος της μοναδικής και αναλλοίωτης 
εθνικής ταυτότητας. Πιστεύει, για παρά- 
δειγµα, πως το ελληνικό έθνος παραμένει 
τάχα αναλλοίωτο από την αρχαιότητα ως 
σήμερα. 

@ Πίσω από την ιδέα αυτή κρύβεται η ιδέα 
του καθαρού αίματος, της καθαρής φυλής. 
9 Μιλάει διαρκώς για αγάπη προς την πα- 
τρίδα, αλλά εννοεί μίσος για τις πατρίδες 
των άλλων. Όλες οι γειτονικές χώρες είναι 
στα μάτια του εχθροί. Εχθροί είμαστε κι 
εμείς για τους ακροδεξιούς των γειτονικών 
χωρών. 

9 Mio και Tov εσωτερικό εχθρό: εθνικές 
ή θρησκευτικές μειονότητες, πολιτικούς 
αντιπάλους και όποιον δε θεωρείται εθνικά 
«καθαρός». 

O O ακροδεξιός εχθρεύεται όλες τις ελίτ: 
τους διανοούμενους, τους καλλιτέχνες, 
τους επιστήμονες. Όποιος τον ξεπερνάει 
πνευματικά είναι εχθρός του. 

@ Είναι πειθαρχικός και υπάκουος στην 
οικονομική και κρατική εξουσία. H έχθρα 
του στρέφεται στους αδύναμους καιτους 
φτωχούς, κι ας λέει πως πολεμάει τους διε- 
φθαρμένους που εκμεταλλεύονται το λαό. 
@ O ακροδεξιός πιστεύει πως κανένας 
ξένος δεν µπορεί να ενταχθεί κανονικά 
στην κοινωνία µας. Κανένας μετανάστης 
δεν είναι ποτέ νόμιμος, λέει. 

@ Πιστεύει πως δεν πρέπει ποτέ να παίρ- 
νουν την ελληνική ιθαγένεια τα παιδιά 

των μεταναστών: η παράνομη είσοδος 
των γονιών τους περνάει στο αίμα τους 


κληρονομικά. Οι μετανάστες παίρνουν στο 
μυαλό του ακροδεξιού τη θέση που είχαν 
οι Εβραίοι yia τους Ναζί. 

ΘΗ Ακροδεξιά είχε τέτοιες ιδέες πάντο- 
τε. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, 

οι πρόγονοι TNS σημερινής Ακροδεξιάς 
ονόμαζαν «τουρκόσπορους» τους Έλληνες 
που ήρθαν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Ζη- 
τούσαν από την κυβέρνηση να τους διώξει. 
O O ακροδεξιός μιλά διαρκώς για τον κίν- 
δυνο πολιτισμικής αλλοίωσης. Ο νέος ρα- 
τσισμός είναι η ισλαµοφοβία. Γ΄ αυτό κύρια 
θύματα του ρατσισμού στην Ευρώπη είναι 
οι μετανάστες από μουσουλμανικές χώρες. 
ΘΗ Ακροδεξιά στα λόγια καταριέται Tov 
καπιταλισμό, αλλά ουσιαστικά στηρίζει το 
μεγάλο κεφάλαιο. 

@ Στη Βουλή ψηφίζει va χαριστούν τα 
πρόστιμα σε μεγάλες επιχειρήσεις και να 
μη φορολογούνται οι εφοπλιστές. 

@ Πάντα έτσι ήταν. Στη Γερμανία του 
Χίτλερ, οι Ναζί φώναζαν κατά του καπιτα- 
λισμού αλλά πολλοί κεφαλαιοκράτες τούς 
στήριξαν. 

O Σήµερα, οι ακροδεξιοί καταγγέλλουν 
δήθεν τους διεθνείς τραπεζίτες και θέλουν 
«εθνικό καπιταλισμό». Τι υπόσχονται δηλα- 
δή; Οι χορηγοίτους, κάποιοι ευνοούμενοι 
κεφαλαιοκράτες, θα μπορούν να δρουν 
χωρίς κανέναν κρατικό έλεγχο. Οι ίδιοι 

θα γίνουν οι µπράβοι, οι οµάδες κρούσης 
τους. 


H Ἀκροδεξιά δὐύσκολακρύβειτην 
περιρρόνησήτηςγιατη δημοκρατία 
KA TA δικαιώµατατου ανθρώπου 


ίναι αντιφιλελεύθερη και αυταρχική 

| Υποστηρίζειτις διακρίσεις και Ei- 
ναι εναντίον τηςισότητας / Είναι βαθιά 
σεξιστική / Αντιτίθεται στην ελευθερία 
έκφρασης / Αντιμετωπίζειτουςτοξικο- 
μανείς σαν εγκληματίες και όχιωςασθε- 
νείς | Ὑποστηρίζειτη θανατική ποινή / 
Θεωρείτη φυλακή λύση για όλατα KOLI- 
νωνικά προβλήματα / Θεωρεί περιττό 
βάροςτους ανθρώπους µε αναπηρίες, 
τους ψυχικά και πνευματικά ασθενείς 
| Στηρίζει την αστυνομική αυθαιρε- 
σία, δε θεωρεί αδίκηµα την αδικαιο- 
λόγητη χρήση βίας από αστυνομικούς. 


ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΤΗ AAS ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, 
POY EACSES THN ENTYNESH NES 
AEN FN INH Tle ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΜΟΥ͂... AMA Ere ἘΛΝΛΗΡΦΩΑ. 
ISOS NA ΣΟΥ NN. 
ΓΝΘΛΗ. 


NA λες πῶς APANAS THN ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΙ σελεῖς το KAAO THE, οταν ΑΥΤΟΙ nov 
ETHPIZEIE AATPEYOYN τον XITAEP καὶ τους NAZI οἱ 
OnO1O1 THN EBAAYAN ΚΑῚ EEPAZAN TOYE 
προγονοΥς 
ΣΟΥ͂; 


«ΚΑ AHN DPOENACHEEIS NA APNHOEIE 
τον NAZIETIKO XAPAKTHPA τους. 
NAZISTIKA SYABOAA, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ nov 
ANATEPE] "EMASTE οἱ ΓΙΟ] EKEINGN NOY EXAZAN" 
AE CYGEIES ΑΝΑΦΟΡΕΣ STON XITAEP, OP KO.. 
NAZIETIKOE YANOE, ΧΑΡΕΤΙΣΛΟΙ, 
EKKA@APISTIKH BIA, TATANTA 
ΕΦΟΔΟΥ απομίμηση τὸν 
ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΝ 
SA! 


ΠΟΙΟΥΣ νὰ ΣΤΗΣ: 

TA AYO ΚΟΛΛΑΤΑ τὰ onola 
EXOYN KATAKAC YE] TH ΧΟΡΑ, TOYE 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ποὺ 20YN STO KOZAO 
TOYE, H TOYE ΑΛΛΟΥΣ ποὺ KAINE 
ΤΓΑΠΕΖΕΣ KAI ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 
ΤΡΟΛΟΚΡΑΤΕΣ: 


u OPA NA ASSOYAE 
ΚΑῚ SE ΚΑΝΕΝΑΝ 
ΑΛΛΟ AIA 
EYKAIPIA! 


εκτος ANO AYTA ΠΟΥ ANeSEPES ΥΠΑΡΧΟΥΝ nePinoy SO ΑΛΛΑ 
ΚΟΜΛΑΤΑ ETA ONOI GA AMOPOYEEE NA ASSES AIA 
ΕΥ̓ΚΑΙΡΊΑ. FIATI AION ENIAEr Els το FIATI EINA] Ο1 ΛΟΝΟΙ͂ ΠΟΥ͂ 
ΣΥΓΚΕΚΡΊΛΕΝΟ, NANE ENANTIA στο ZYZ THA. στο 


ΣΥΣΤΗΛΑ NOY AAT EXE] PEPE] ος 
EAS! 


AEN AMOPOYN NA ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΖΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΣ ΥΣ THAIKO] 

OTAN EXOYN ETENEE HEIL κε τὴν ASTYNOAIA, OTAN YHPIZOYN 
NOMOEXEAIA Υπερ τον LAIOTIKONOIHEESN KAI THE ΠΘΛΗΣΗΣ ΕΛΛΗΜΙΚΟΝ 
ΝΗΣΊΘΝ, OTAN YNOETHPIZOYN AIAPKSS TA EYAPEPONTA ΕΦΟΩΛΙΣΤΟΝ 
KM ΛΕΓΑΛΟΕΠΙΧΕΙΡΗΛΑΤΙΘΝ σε SAFOE τον 
ἘΥΡΦΈΓΟΝΤΟΝ TOY ΛΑΟΥ) 


YNOTIGETAI nor Bfl£YOYN ΔΟΥΛΕΙΑ 
"AONO σε ΕΛΛΗΝΕΣ: OTAN AYTO MOY KANOYN ΕΙΝΑΙ 
AMEE NA ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ETA APENTIKA OTI ANTI νὰ 
NPOLAMBANOYN AETANASTES λε ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΚΟΥΣ MOD 
ANOPOYN NA ΠΡΟΕΛΑΛΒΑΝΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ. AE ΛΙΞΘΟΥΣ AKOAA 
ExEYTEAIZTIKOTEPOYE! . 


ΤΟΥΛΑΧΙΕΤΟΝ 
EINAI οἱ ΛΟΝΟΙ͂ NOY δεν AENOYN STA ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
NEPNOYR STIS ΠΡΑΞΕΙΣ EINAI o MONO] NOY KANOYN 
ΟΥΣΊΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΙ ria τους METANAS TES 
MOY EXOYN KATASTPEYED TH 
ΧΟΡΑΙ 


TA BAZOYN AONO AE TOYE πίο ESACAISAENOYE οἱ 
ONOIO! AEN ANOTEAOYN ΠΡΑΓΑ ΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ KAI AYTO 
PONO OTAN AEN ΑΠΟΡΟΥΝ NA BCMOYN XPHAATA Ano AYTOYS. 
τους IEXYPOYE SENOYE NOY MPOENAGOYN NA ΕΚΛΕΤΑΛΛΕΥΤΟΥΝ THN 


AAYNAAIA Thn XOPAE OXI MAN AEN TOYS ENANTISNONTAL MAA 
TOYS σπηγΊσούν AE την ΥΠΟΓΡΑΦΗ NOAOSXE AJO N 


FIA TO SENOYAHAA ‘hE... 


Ogo MA τους AAPIOZOYE 
ΚΑΙ TOYS ΛΕΓΑΛΟΕΓΚΛΗΛΑΤΙΕΣ, τχεῖς ακουσει 
NA KANE] KATI το KOMAA ΣΟΥ ΓΊΑ AYTOYE; ὃς ΓνΗΣΊΟΙ 
ΦΡΑΣΥΔΕΙΛΟΙ TOMAOYN AONO NA TA BMOYN AE 
ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΣ NEINAZAENOYS 
AETANAS TES KAI AE 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ... 


το KANOYN ΓΑ ΤΠ CEAOYN NA 
ΓΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΝ τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ 


οι ΠΡΟΓΟΝΟΙ AAS εφηύρε THN AHAOKPATIA, το KOMAA 
NOY SEK METEYE] STON ΟΛΟΚΛΗΓΟΤΠΣΛΟ 
ΚΑΙ τον NAZISMO! 


του ΠΟΛΙΠΣΛΟ 
AEN TON f 
POPONTAS SNAPTIATIKES 
EITE EL, KOYNONTAS 
AKONTIA καὶ βγάζοντας 
ΛΟΥΓΚΡΗΤΑ. 


FIA NA 
ANOfE NA YPISTATAL 
E NA ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. 
ΕΚΦΡΑΣΗΣ, ΣΕΒΑΣΛΟΣ στη 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ETA 
ANGPENINA AIKAISAATA, 
AZIES AE TIE Onoles το 
KOMMA SOY ΕΙΝΑΙ 
ZEKAGAPA 
ANTIGETO! 


or 
το ΡΟΛΟΙ σού ΓΊΑΤΡΕ, ο XPONOE 
AAS δὲν ΕΧΕΙ TEALIOS EI 
ΑΚΟΛΑ. 


ΟΣΗ 
OPA BPIEKESAI EAS. o 
ANAS rid τοὺς ΛΟΓΟΥΣ ro SEN 
AYTOYE τούς ANCPENOYS.. ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ 
ΑΠΟ AYTOYS τοὺς ΛΟΓΟΥΣ Δεν 
ETEKEL 


Oxi ΓΊλη 
TO AES. EPS, N ΓΊΑΤΙ TO 
ΛΕΝΕ ΤΑ IAIA TA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ANO ΜΟΝΑ τους. 


ολο! Οἱ 
ΤΤΕΛΟΓΙΑΤΡΟΙ Lalo! CIETE 
METEYETE OT] AAS SEPETE ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
MO OTI Er N 
τον EAYTO adc... 


rr 
nes ΒΡΗΚΑ EYKAIPIA 
λες ENCE KOMMATOE NA Brane 
THN ANHSIKAKIA ΚΑΙ 
την KAKIA ΠΟΥ ΕΙΧΑ MEZA 
ΛΟΥ, ΕΤΕΙ δεν EINAL 
ΤΡΕΛΟΓΊΛΤΡΕ, 


AYTO 
AEN ΕΙΝΑΙ NOY 
MOENAGCEIS NA ΜΟΥ 
πεῖς ΤΟΣΗ 
OP), 


ο 
ΧΡΟΝΟΣ AAS TOPA 
ON L τελεῖοςε. ΛΑΛΛΟΝ 
NA TO CEES nio D / NN ο 
AIKOS σοὺ χρονος 
TEAEICSE. 


ΣΤΗΝ 
OYTONIA HN 
AEN ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΟΡΟΣ 
ria πο ΣΥΝΑΦΙ 
ΞΟΥ. 


PEF TON 
AAZ PE TOYE 
ΑΛΛΟΥΣ] 


συ παν παν ταν ταν παν παν παν παν ταν αν LAL i 


Τι γίνεται ue ti Ἀκροδεξιά στην Ευρώπη; 


Σ: αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ορισμένοι πολιτικοί, κόμματα αλλά και κυβερνήσεις 
έχουν υιοθετήσει ιδέες της Ακροδεξιάς, ιδίως στο θέμα της μετανάστευσης. Έτσι vopi- 
ζουν ότιθα καταφέρουν να περιορίσουν την εκλογική δύναμή της Ακροδεξιάς. Κάνουν τε- 
ράστιο λάθος. Για va αφαιρέσουν δύναμη από την Ακροδεξιά, πρέπει να καταπολεμήσουν 
τις ιδέες της και να περιορίσουν τους λόγους που κάνουν τους ανθρώπους να στρέφονται 
απελπισµένοι σε ακροδεξιά κόμματα. Αντίθετα, οιδηµαγωγοί πολιτικοί E TIG ξενοφοβικές 
τους δηλώσεις ενισχύουν την Ακροδεξιά. 

H ευρωπαϊκή Ακροδεξιά δεν είναι ενιαία, το φαινόμενο δεν είναι όμοιο σε όλες τις XW- 
PEG. Υπάρχουν κόμματα ριζοσπαστικά-λαϊκιστικά, υπάρχει και η εξτρεµιστική Ακροδεξιά. 
Τα πρώτα λειτουργούν στο πλαίσιο της δημοκρατίας, ακόµα και αν δεν τους αρέσει και 
θέλουν να την αλλάξουν. Τέτοια κόμματα υπάρχουν στη Γαλλία, τη Δανία, τη Σουηδία. Η 
εξτρεµιστική Ακροδεξιά, ακόµα κι αν συμμετέχει στις εκλογές, πολεμάει τη δημοκρατία. 
Χρησιμοποιεί βία για να προωθήσει τον εθνικισμό ή και τον νεοναζισμό. Τέτοια σχήματα 
υπάρχουν στη Γερμανία, την Ουγγαρία και την Ελλάδα. 


Ἀςρίξουμεµια σύντομη ματιά 
στην ιστορία του. 


Φεασισμός στην Ιταλία 


ATA TO eO η µεγάλη οικονοµική και κοινωνική κρίση γεννά στην Ιταλία το Εθνικό 

Φασιστικό Κόμμα του Μπενίτο Μουσολίνι. Οι πρώτες φασιστικές οργανώσεις εμφανί- 
ζονται το 1919: ακραίος εθνικισμός, μίσος κατά του σοσιαλισμού καιτου κομμουνισμού. 
O φασισμός υπόσχεται να χαρίσει δόξα στο ιταλικό έθνος. Στρέφεται κατά των εργατικών 
σωματείων και TWV απεργιών, κατά των σοσιαλιστών, των αναρχικών, των κομμουνιστών 
και γενικά των κομμάτων της Αριστεράς. Γρήγορα ενισχύεται από γαιοκτήμονες, βιοµήχα- 
νους, τμήματα του στρατού καιτης αστυνομίας. Τροµοκρατεί όποιον βρίσκει απέναντίτου 
βυθίζοντας τη χώρα στη βία. Έτσι, το 1922 η εξουσία πέφτει στα χέρια του Μουσολίνι και η 
Ιταλία γίνεται φασιστική δικτατορία. 


Ναζισμός στη Γερμανία 


T. ίδια περίοδο, η Γερμανία είναι βυθισµένη στην κρίση. H ήττα στον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και οι δυσβάσταχτοι όροιτης ειρήνευσης προκαλούν φτώχεια και ανεργία. Το 
εθνικό γόητρο είναι βαριά τραυματισµένο, η καθημερινότητα αβάσταχτη. Την κατάσταση 
εκμεταλλεύεται ο Αδόλφος Χίτλερ, που ιδρύειτο Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό 
Κόμμα (NSDAP) και κατηγορεί τους πολιτικούς για την ήττα στον πόλεμο. H ιδεολογία του: 
εθνικισμός, αντισημιτισμός, ρατσισμός, αντικομμουνισμός, κυριαρχία της άριας φυλής. 
Ανοίγει HE Th βία To δρόµο προςτην εξουσία, οργανώνει τα Τάγματα Εφόδου,τρομοκρατεί. 


Ταυτόχρονα γοητεύειτις εξαθλιωμένες μάζες. Κερδίζει δύναμη. Το γερμανικό κεφάλαιο 
στηρίζει τον Χίτλερ, γνωστοί µεγαλοαστοί γίνονται μέλη του κόμματος. H τρομοκρατία 
κορυφώνεται, καταργούνται τα κόμματα. Οι Ναζί καίνε το κτίριο της Βουλής, ενοχοποιούν 
τους κομμουνιστές και αρχίζουν τις διώξεις. Ξεκινά η δικτατορία του Γ΄ Ράιχ. 


Ναζιστική βία καιτρομοκρατία 


ημιουργούνται στρατόπεδα συγκέντρωσης και φυλακίζονται κομμουνιστές, αναρχικοί, 

Εβραίοι, τσιγγάνοι, ομοφυλόφιλοι, αντιφρονούντες. Όσα βιβλία θεωρούνται ανατρεπτικά 
ή απλώς δε συμφωνούν HE TO ναζισμό καίγονται σε δημόσιες τελετές. Κάθε είδος πρωτο- 
ποριακής τέχνης αποκαλείται άρρωστη, εκφυλισμένη, απαγορευμένη. Πολλοίπνευµατικοί 
άνθρωποι και καλλιτέχνες γίνονται πρόσφυγες, εξορίζονται ή χάνουν τη ζωή τους. 


Ολοκαύτωμα 


Οἱ νόμοιτης Νυρεμβέργης για την καθαρότητα Tou γερμανικού αίματος αποτελούν την 
απαρχή των διώξεων των Εβραίων. Στις 9 Νοεμβρίου 1938 ο υπουργός Προπαγάνδας 
Γκαίμπελς οργανώνει τη «νύχτατων κρυστάλλων»: καταστρέφονται οι βιτρίνεςτων εβραϊκών 
καταστημάτων, πυρπολούνται συναγωγές, λεηλατούνται σπίτια και μαγαζιά. Πολλοί Εβραίοι 
συλλαμβάνονται, οδηγούνται σε καταναγκαστικά έργα. Οι εβραϊκές συνοικίες αποκλείονται, 
γίνονται γκέτο ελεγχόμενα απότις δυνάμεις ασφαλείας. 

Ξεκινά η γενοκτονία. Πρόκειταιγια To μεγαλύτερο πρόγραµµα μαζικής εξόντωσης ανθρώπων 
στην ἱστορία. Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης η ανθρώπινη ζωή εκμηδενίζεται: θάλαμοι 
αερίων, κρεματόρια, πειράµατα σε ανθρώπους-πειραματόζωα, καταναγκαστικά έργα pÉ- 
χρι τελικής πτώσης. Ταυτόχρονα, µια ολόκληρη βιομηχανία κερδίζει από την εργασία και 
τα υλικά αγαθά των θυμάτων. Το τελικό αποτέλεσµα ήταν περίπου 6 εκατομμύρια νεκροί. 
Αυτός ο εφιάλτης ονομάστηκε «Ολοκαύτωμα». 


H apvnon tov Ολοκαυτώματος 


άρνηση ή αμφισβήτηση του Ολοκαυτώματος αποτελεί σταθερό στόχο TWV ακροδεξιών. 

Λένεπως δεν εξοντώθηκαν συστηματικά έξι εκατομμύρια Εβραίοι από τους Ναζί ñ aus- 
σβητούν το µέγεθοςτου εγκλήματος. Λένε πως οινεκροί δεν ήταν τόσοι, πως πέθαναν από 
αρρώστιες κ.λπ. Οι ακροδεξιοί αναθεωρητές προσπαθούν va ωραιοποιήσουν Tn ναζιστική 
περίοδο HE TNV επιλεκτική χρήση ή την παραποίηση ιστορικών πηγών, µε αναφορές σε ψευδή 
γεγονότα και ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς. Πρόκειται δηλαδή για ακροδεξιά προπαγάνδα 
HE To μανδύα δήθεν σοβαρής έρευνας. Όμως κανένας σοβαρός ερευνητής ñ ιστορικός δεν 
συμμερίζεται αυτές τις χονδροειδείς θέσεις. Η άρνηση του Ολοκαυτώματος αποτελεί ένα 
παράλογο εγχείρημα και σε πολλές χώρες συνιστά ποινικό αδίκημα γιατί ενισχύει το μίσος 
κατά των Εβραίων. Οι αρνητές θέλουν να προβάλλονται σαν διανοητές που αντιμετωπίζουν 
περιορισμό της ελευθερίας γνώμης κι έτσι προσπαθούν να γίνουν συµπαθείς στο λαό. 


Πόλεμος 


ναζιστική Γερμανία συμμαχεί ue TN φασιστική Ιταλία Kal TO στρατοκρατικό καθεστώςτης 

Ιαπωνίας. Οι χώρες αυτές, οι «Δυνάμεις του Ἀξονα», και κυρίως η επεκτατική πολιτική 
της Γερμανίας στην Ευρώπη, προκάλεσαν τον μεγαλύτερο και φονικότερο πόλεμο της av- 
θρώπινης lotopiac, τον B Παγκόσμιο. Ξέσπασε το 1939 pe tnv εισβολή της Γερμανίας στην 
Πολωνία και τελείωσε έξι χρόνια αργότερα, αφήνοντας σχεδόν 60 εκατομμύρια νεκρούς. 


Μακαλά, υπάρχουν νεοναζίστηχώρα 
πουκάηκεαπότους ναζί; 


αι, υπάρχουν. Ας τους θυμίσουμε λοιπόν τα κατοχικά εγκλήματα στην Ελλάδα. Κατά τη 

διάρκεια της Κατοχής, οι Γερμανοί πραγματοποίησαν πολλά εγκλήματα πολέμου, KU- 
ρίως εκτελέσεις αμάχων σε περιοχές όπου εκδηλώθηκε ένοπλη αντίσταση εναντίον τους. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα μαζικών εκτελέσεων ήταν οι σφαγές στα χωριά Καλάβρυτα, 
Κομμένο και Δίστομο. Στο χωριό Κομμένο εκτελέστηκαν 317 άνθρωποι, ανάμεσά τους νήπια 
και παιδιά.Το χωριό των Καλαβρύτων καταστράφηκε ολοσχερώς και εξοντώθηκαν όλοι οι 
άντρες. To Δίστομο καταστράφηκε επίσης και εκτελέστηκαν 218 κάτοικοι. 
Τόποι μαρτυρίου υπήρξαν πολλοί ακόμα. Εκατοντάδες άνθρωποι εκτελέστηκαν σε Βιάννο, 
Ιεράπετρα, Κλεισούρα Καστοριάς, Πύργους Κοζάνης, Χορτιάτη. Σύμβολο της κτηνωδίας 
αποτελείτο μπλόκο της Κοκκινιάς, όπου εκτελέστηκαν περισσότεροι από 200 Έλληνες ενώ 
πολλοί μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Στο σκοπευτήριο της Καισαριανής 
εκτελέστηκαν εκατοντάδες αντιστασιακοί (200 άνθρωποι εκτελέστηκαν μόνο την Πρωτο- 
μαγιά του 1944). Στα εγκλήματα αυτά οι κατακτητές είχαν και Έλληνες συνεργάτες. Αυτοί 
προσέφεραν υπηρεσίες επιδιώκοντας προστασία και ανταλλάγματα. Άλλοτε είχαν λόγους 
ιδεολογικούς. Ἠταν δηλαδή οιίδιοι φασίστες ή ο έντονος αντικομμουνισμόςτούς οδήγησε 
στις τάξεις των ναζί. 


H Axpodeéid στην Ελλάδα: 
βασικές πληροφορίες 


Απότη δεκαετία του 1920 εμφανίζονται φασιστικές οργανώσεις. 

Φ Tov Ιούνιο του 1931 μέλη της EEE (Εθνική Ένωσις Ελλάς) έκαψαν την εβραϊκή φτωχογει- 
τονιά Κάμπελ της Θεσσαλονίκης, όπου ζούσαν περίπου 220 οικογένειες, οιπερισσότερες σε 
παράγκες. Θ Το 1936 επιβάλλεται η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά µε χαρακτηριστικάπου 
παραπέμπουν στον ιταλικό φασισμό. Ακολούθησαν λογοκρισία, τρομοκρατία, συλλήψεις, 
εκτοπίσεις και βασανιστήρια δημοκρατικών πολιτών. Οι µαθητές υποχρεώνονταν να συµµε- 
τέχουν στην Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (ΕΟΝ), µε σκοπότη συστηματική προπαγάνδατων 
φασιστικών ιδεών. Θ Την περίοδο της Κατοχής ιδρύεται η ακροδεξιά Οργάνωση X µε έντονο 
αντικομμουνιστικό χαρακτήρα. H X συνεργάστηκε σε πολλές περιπτώσεις HE TIG κρατικές 
δυνάμεις ασφαλείας. Θ Παράλληλα δρούσαν tq τάγματα ασφαλείας (ή ευζωνικά τάγματα). 
Ιδρύθηκαν το 1943 µε απόφαση της κατοχικής κυβέρνησης και συνεργάστηκαν ως ένοπλα 
σώματα HE TOV κατοχικό στρατό εναντίον των αντιστασιακών. Οιταγµατασφαλίτες βοήθη- 
σαν στην τροµοκράτηση του λαού. H πιο ακραία περίπτωση δωσιλογισμού (συνεργασίας 
HE TOV κατακτητή) ήταν οι ένοπλες οµάδες Ελλήνων που δρούσαν υπό γερμανικό έλεγχο.. 


O συνταγματάρχης Γεώργιος Πούλος στη Θεσσαλονίκη ήταν φανατικός ναζιστής. 
Οργάνωσε ένοπλο εθελοντικό σώμα µε γερμανικά όπλα και στολές. Το σώμα αυτό 
πολεμούσε δίπλα στους Γερμανούς εναντίον του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, σκότωσε πολλούς apá- 
χους και έμεινε γνωστό yta TH θηριωδία του. 


Η ατιμωρησία των δωσίλογων µετά το τέλος του πολέμου ευνόησε την επιβίωση και ενί- 
σχυση της Ακροδεξιάς. Θ Τη δεκαετία του 1960 εμφανίστηκαν οργανώσεις µε ακροδεξιό 


προσανατολισμό. H Εθνική Κοινωνική Οργάνωση Φοιτητών (ΕΚΟΦ) βαρύνεται µε πολλές 
βίαιες πράξεις κατατροµοκράτησης. Στο στρατό η Ακροδεξιά συνωµοτική οργάνωση ΙΔΕΑ 
προετοίµασετην επιβολή της δικτατορίας του Γ Παπαδόπουλου το 1967. 


H δικτατορία κράτησε 7 χρόνια (1967-1974) και έληξε µετην τουρκική εισβολή στην 
Κύπρο. Την τραγωδία αυτή προκάλεσε η ίδια η δικτατορία ανατρέποντας µε πραξι- 
κόπηματην νόμιμη κυπριακή κυβέρνηση. Κυριαρχούσαν ta βασανιστήρια, οι αυθαί- 
ρετες συλλήψεις, η λογοκρισία, η εξορία δημοκρατικών πολιτών και η κατάργηση 
κάθε έννοιας δικαιοσύνης. Ηγέτες της δικτατορίας ήταν oT. Παπαδόπουλος και µετά 
oT. Ιωαννίδης. Σύμβολο του αγώνα εναντίον της ήταν η φοιτητική εξέγερση του 
Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο 1973. Οι πρωτεργάτες του πραξικοπήματος αργότερα 
καταδικάστηκαν και φυλακίστηκαν. 
Μετά tn δικτατορία δεν έλειψαν ποτέ οι νοσταλγοίτης χούντας, αλλά για πολλά χρόνια δεν 
απέκτησαν σηµαντική απήχηση. Στα παραδοσιακά μεγάλα κόμματα συχνά έβρισκαν χώρο 
και ορισμένοι εκφραστές ακραίων εθνικιστικών, αντισημιτικών και ξενοφοβικών ιδεών. 
Υπήρξαν περίοδοι έξαρσης αυτών των ιδεών, όπως η δεκαετία του 1990 μετα συλλαλητήρια 
για το Μακεδονικό ζήτημα και το 2000 pE TIG κινητοποιήσεις για To ζήτηµατης αναγραφής 
του θρησκεύματος στις ταυτότητες. Θ Τα προηγούμενα χρόνια παρατηρήθηκε δυστυχώς 
ισχυρή ανοχή τμημάτων TOU κρατικού μηχανισμού, των Σωμάτων Ασφαλείας καιτης Δικαι- 
οσύνης, στην ακροδεξιά και ρατσιστική βία. H ατιμωρησία για τέτοιες εγκληματικές πράξεις 
βοήθησε στην άνοδο της Ακροδεξιάς. Θ H άνοδοςτης Ακροδεξιάς σηματοδοτείται από την 
ενίσχυση του ΛΑΟΣ (Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός) tou T. Καρατζαφέρη Kal Tn συμμετοχή 
του στην κυβέρνηση Παπαδήμου (Νοέμβριος 2011). Θ Η Ακροδεξιά εκμεταλλεύτηκε το 
γεγονός ότι ορισμένα δημοκρατικά κόμματα δεν την αποµόνωσαν έγκαιρα αλλά, αντίθετα, 
συνεργάστηκαν μαζίτης. Ακόμα χειρότερα, τµήµατου πολιτικού, οικονομικού και δηµοσιο- 
γραφικού συστήµατος μοιάζει ναλοξοκοιτάζει ακόµα καιπροςτη νεοναζιστική Ακροδεξιά. 
Είναι δηλαδή δυστυχώς ικανό να συνεργαστεί ακόµα και HE TOUG χειρότερους εχθρούςτης 
δημοκρατίας γιαλόγους συμφέροντος. Κάποια στελέχη του πολιτικού συστήµατος έφτασαν 
να συνομιλούν κρυφά µετους νεοναζί. @ Οινεοναζί φυσικά δεν άφησαν την ευκαιρία να 
χαθεί. Σε συνθήκες βαθιάς πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης, η Χρυσή Αυγή, 
νεοναζιστικό μόρφωμµατου περιθωρίου µε αρχηγότον N. Μιχαλολιάκο, παρουσίασε ραγδαία 
άνοδο. Σημαντικό κομμάτι του λαού βλέπει µε συμπάθεια τους νεοναζί, παρά την εγκλη- 
ματική τους δράση. @ H Χρυσή Αυγή είναι µια βίαιη οργάνωση µε αυστηρή στρατιωτική 
δομή. Μέλη της εμπλέκονται σε πολλές σοβαρές εγκληματικές πράξεις: ανθρωποκτονίες 
και απόπειρες ανθρωποκτονίας, επιθέσεις, οπλοκατοχή, τραυματισμοί, eu O k. d. G 
Μετά τη δολοφονίατου Παύλου Φύσσατον Σεπτέμβριο του 2013, άρχισεη διερεύνηση Twv 
εγκληματικών δραστηριοτήτων της Χρυσής Αυγής. 


Ας δούμετι έλεγε επίσηµαη Χρυσή Αυγήγιατις ιδέες της: 

«O Φύρερ του γερμανικού Ράιχ, αυτός ο οραματιστής της νέας Ευρώπης, και η Εύα 
Μπράουν θα αυτοκτονήσουν στις 15.30της 30ής Απριλίου 1945.Την ίδια μέρα, μετά 
από 38 χρόνια, εμείς οι Έλληνες εθνικοσοσιαλιστές θα σταθούμε προσοχή, χαιρετώ- 
ντας HE TOV αιώνιο χαιρετισμό, καιθα κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή. Στις καρδιές µας 
φουντώνει η πίστη στα λόγιατου Φύρερ, σε µια-δυο γενεές θα µου αποδοθεί Δικαιο- 
σύνη. Στις καρδιές µας φουντώνει η πίστη στη νίκη. H νίκη θα είναι δική µας. Νίκη που 
θα σηµάνειτην εθνικοσοσιαλιστική κοσμογονία καιτη συντριβή του δηλητηριαστή 
όλων των λαών, Tou διεθνούς ιουδαϊσμού. O αγών συνεχίζεται, το μέλλον μάς ανήκει». 


Περιοδικό Χρυσή Αυγή 
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PE ΑΓΑΠΗ, TA EXOYME ZANATISIAYTA ΝΠΟΡΕΙΝΑ EXO EKATONTAAES 
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ΠΩΣ ΒΟΗΘΑΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ KAI EIMAIH PAXOKOKAAIA 
ΤΗΣ OIKONOMIAS ΤΗΣ. 
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Διάλογος µε Evav ακροδεξιό 


Os έρχεται αντιμέτωπος µε ακροδεξιές θέσεις συχνά αιφνιδιάζεται. Μπορεί va at- 
σθανθεί ανήµπορος, να παραλύσει. Μπορεί να µη μιλήσει καθόλου. 

Γιατί; Επειδή οι ακροδεξιές θέσεις είναι αιχµηρές. Περιέχουν απλά, επιθετικά μηνύματα που 
δεν αφήνουν περιθώρια αντίρρησης. Av ο ακροδεξιόςπει στην αρχή «εγώ δεν εἶμαι ρατσι- 
στής», ο ακροατής νιώθει να του αφαιρείται ένα βασικό επιχείρημα (πώς VA TEIG κάποιον 
ρατσιστή ή φασίστα όταν το αρνείται πρώτος ο ἰδιος;). 

O ακροδεξιός δείχνει βέβαιος για όσα λέει: όλοι οι πολιτικοί Ta παίρνουν, οι Εβραίοι είναι 
ύπουλοι, οι μετανάστες κλέβουν, οι δυνατοί φθονούν και μισούν τη χώρα µας. Οι γενικεύσεις 
αυτές αρέσουν. Ρίχνουντις ευθύνες αλλού. Δείχνουν τον «εχθρό». Οιθέσεις αυτές είναι συχνά 
συναισθηματικά φορτισμένες, επικαλούνταιτην φτώχεια, την ανεργία, την εγκληματικότητα. 
Πώς να πάει κανείς αντίθετα σε αυτά; Πώς να τα αντικρούσει µε ορθολογικό τρόπο; Αλλά 
ακόµα κι αν µπορεί, πρέπει VA TO κάνει; 


Ἀςπάρουμε éva φανταστικό αλλά ὀχιαπίθανο παράδειγµα 


Βρίσκεσαι σε µια παρέα, σε ένα οικογενειακό τραπέζι, στο σχολείο, σε ένα πάρτι. H ατµό- 
σφαιρα είναι χαλαρή. Ξαφνικά δίπλα σου κἀποιοςλέει«Τρομερό πράγµαη ανεργία σήµερα. 
Τόσοι νέοι πτυχιούχοι χωρίς δουλειά και οι ξένοι όλοι µε θέσεις εργασίας». Όλοι οι άλλοι 
κάνουν πως δεν άκουσαν, κάποιοι κουνάνετο κεφάλι συμφωνώνταςή κοιτάνε σιωπηλοίτο 
ποτότους. Εσύτικάνεις; 


Ac δούὐμετιχρειάζεται VIA VA TA καταφέρεις 


Σε µια κανονική συζήτηση, κερδίζει εκείνος που μιλάει µε επιχειρήματα και ανατρέπει τα 
επιχειρήματα του συνομιλητή του. Αυτό είναι πιο δύσκολο στη συγκεκριμένη περίπτωση. 
Μπορεί ο συνομιλητής σου va σε αγνοήσει, να διαστρεβλώσειτα λόγια σου. Αυτό που κυρίως 
θα κάνει είναινα πηδάει από το ένα θέμα στο άλλο. Θα μιλάει µε συνθήματα και εξυπνάδες. 
Μηντον αφήσεις. Μη φύγεις από το θέµα, εκτός αν το αποφασίσεις εσύ. Av αρχίσειτις γενικο- 
λογίες, να απαιτήσεις να μείνει στην πρώτη του τοποθέτηση Kal va TH συζητήσει. H επιμονή 
σου μπορεί να αποδείξει πως οι ιδέες του είναι επιφανειακές και άσχετες µε την αλήθεια. 
Ας μείνουμε στο συγκεκριµένο παράδειγµα: οιξένοιφταίνεγιατην ανεργία. 


Ναμερικέςιδέεςγιανα αντιδράσεις: 


@ «Πώςτο ξέρεις, «Μπορείς να µου εξηγήσεις πώς συνδέεται το ένα µε TO άλλο;», «Έχεις 
κάποιο συγκεκριµένο παράδειγµα;»: Na επιµείνεις, οι διευκρινιστικές ερωτήσεις συχνά 
µπορείνα καταδείξουν τον παραλογισµότου. 

Φ Σκέψου πως όλη η επιχειρηµατολογίατου βασίζεται στο γενικευµένο «αυτοί». Κάνετον να 
γίνει συγκεκριμένος. Για κάθε γενικολογίατου, εσύ να θέτεις ερωτήσεις που θα την κάνουν 
να ακούγεται κούφια και αστήρικτη. 

@ Μη βρεθείς σε θέση άµυνας, βάλε εκείνον στη θέση αυτή: «Ποιοι ξένοι μάς παίρνουν τις 
δουλειές». Δώσε εσύ παραδείγματα από την πραγματικότητα: «Μήπως εννοείς τη Γεωργια- 
νή που καθαρίζει το σπίτι σου, τον Πακιστανό στα φραουλοχώραφα, την Πολωνέζα που 
φροντίζειτον παππού µου;». 

Θ Αν πάει να ξεφύγει, μίλα και για άλλους ξένους: <H μήπως εννοείς πως σου παίρνει TH 
δουλειά ο Ολλανδός μάνατζερ, ο Γάλλος σεφ, ο επενδυτής από το Κατάρ, ο Βραζιλιάνος 
ποδοσφαιριστής;». Κάνε τον δηλαδή να πει πως αφού δεν είναι όλοι οι ξένοι ίδιοι, άρα η 
σύνδεσή τους συνολικά µε την ανεργία είναι µια ανοησία. 

@ Να επιµείνεις μέχρι τέλους: «Εξήγησέ µου ακριβώς γιατί ο καθένας από αυτούς τους 
ανθρώπους σού παίρνειτη δουλειά». Μπορείς Kal va Tov ειρωνευτείς: «Δεν ήξερα πως δού- 
λευες νύχτα στη λαχαναγορά, την άνοιξη στα φραουλοχώραφα και το χειμώνα δεξί εξτρέμ 
στον Ολυμπιακό!». 

O Μετάθαπειπωςοι ξένοι είναι πολλοί. Ρώτα τον «Πώς υπολογίζειςτον αριθµό των ξένων», 
«Ποιος 8a ήταν, κατά τη γνώµη σου, ο σωστός αριθµόςγια τη χώρα», «Μετράς Kal Ta παιδιά 
τουςπου γεννήθηκαν εδώ και πάνε σχολείο ή όχι». Δείξε πως µιλάειγια σοβαρά θέµατα µε 
επιπολαιότητα και χωρίς στοιχεία. 

O Αναφέρσου στις συνέπειες όσων λέει: «Να φύγουν, αυτό είναι που θέλεις πραγµατικά;». 
Κάνε τον να γίνει συγκεκριμένος: «Πώς θα ήταν η ζωή µας av αύριο έφευγαν όλοι οι ξένοι 
από τη χώρα; Πώς θα λειτουργούσε η οικονομία; H αγροτική παραγωγή; H κτηνοτροφία;». 
@ Προσπάθησε να φέρεις τη συζήτηση στο δικό σου οικείο πεδίο: «Θέλεις να φύγουν και 
τα παιδιά των μεταναστών ή οι γονείςτους μόνο; Να φύγει δηλαδή ο Έντι από την τάξη µας, 
η Μελίσσα από το φροντιστήριο, η Αἴσέ που παίζουμε µαζί στο συγκρότημα; Και πού va 
πάνε; Ποια είναι η πατρίδα τους;». Φέρε τα δικά σου πραγματικά παραδείγματα. Μίλα για 
ανθρώπουςτης γενιάς σου, για νέουςτους οποίους µπορείνα ξέρεις, μουσικούς, γκραφιτάδες, 
τεχνίτες, αθλητές, επιστήμονες που γεννήθηκαν και μεγαλώνουν εδώ. 

@ Τόνισετι κρύβεται πίσω από τέτοιες θέσεις: «Πώς θατους ξεφορτωθείςτους ξένους; Θα 
τους φορτώσεις σε καράβια; Για πού; Θα οργανώσεις μαζικές μεταφορές µε τρένα; Μήπως 
κάτι τέτοιο έχει ξαναγίνει στο παρελθόν; Αυτό θέλεις;». 

Θ Μπορεί vo ακούσεις για τους πολιτικούς που ανέχονται την κατάσταση και αφήνουν τη 
χώρανα καταστρέφεται. Ρώτα ευθέως: «Kal ci θέλεις, κάποιον ηγέτη µε µουστακάκινα µας 
σώσει; Αυτούς µετις σβάστικες στα μπράτσα; Πάλι το γνωστό παραμύθι που ξεκινάει και 
τελειώνει µέσα στο αίμα;». 


Ξέρεις τι κατάφερες; Βοήθησεςνα κλονιστείτο λογικό σχήμαπου κρύβεται 
πίσω aNd TH θέση «οιξένοιπαίρνουντις δουλειές µας»: 1. Έχουμε πολλούς ξένους. 
2. O καθένας φοβάται μήπως χάσειτη δουλειάτου.3.Οι ξένοι φταίνε γι’ αυτό. 4. Av 
τους d i Sous, ταπροβλήματά pac θαλυθούν. 5.Οιπολιτικοίδε pac καταλαβαίνουν. 
6. AUTÓ Trou χρειαζόμαστε είναι ένας ισχυρός ηγέτης. 


Ἀντίλογος 
στον ακροδεξιόλόγο 


E“ προσπάθησενα κλονιστούν οιπροκα- 
ταλήψεις. Δεν είναι εύκολο. Οι ακροδεξιές 
απόψεις είναι δογµατικές, δε σηκώνουν AQI- 
σβήτηση, επιδιώκουν µόνοτη συμφωνία ήτην 
πρόκληση. Σκέψου ποιες είναι οι αγαπημένες 
φράσεις ενός ακροδεξιού, οι αλήθειες και OL 
μύθοι του. Δοκίμασε να σκεφτείς κι άλλους 
τέτοιους εικονικούς διαλόγους µε ερωτήσεις 
και απαντήσεις. Να μερικές ιδέες ενδεικτικά. 
Αν ψάξεις, θα βρεις πολύ καλύτερες δικές 
σου απαντήσεις. 


Ακροδεξιός λόγος: Η εγκληματικότητα αυ- 
ξάνεται και φταίνε οι μετανάστες. 

O δικός σου αντίλογος: Τα επίσημα στα- 
τιστικά δε λένε κάτι τέτοιο. Η βαριά εγκλη- 
ματικότητα υποχωρεί και οι μετανάστες δεν 
εμπλέκονται σε αυτή περισσότερο απότους 
Ἑλληνες. Δεν το λέω εγώ, η ΕΛΑΣ το λέει. H 
εγκληματικότητα που αυξάνεται είναι η δι- 
αφθορά και TO οικονομικό έγκλημα. Φταίνε 
για αυτά οι μετανάστες; 


Ακροδεξιός λόγος: Το πολιτικό σύστημα 
είναι ξοφλημένο και χρειάζεται ένας ισχυρός 
εθνικιστής ηγέτης. 

O δικός σου αντίλογος: Θυμάσαι πότε οι 
ευρωπαϊκοίλαοί έλεγαν ξανά τα ίδια; Θυμάσαι 
πού κατέληξαν; Και αν έρθουμε στο σήµερα, 
εἶναι, νομίζεις, το πολιτικό σύστημα ένα ενιαίο 
πράγμα; Είναι όλοι οι πολιτικοί ίδιοι; Εσύ είσαι 
ίδιος µε όλουςτους φίλους καιτους συναδέλ- 
φους σου; Γιατί οι πολιτικοί να είναι όλοι ίδιοι; 


Ακροδεξιός λόγος: Το σύστημα πολεμάει 
τους εθνικιστές. 

O δικός σου αντίλογος: Αλήθεια ε; Εγώ άλλα 
μαθαίνω. Αστυνομικοί είναι µέλη ακροδεξι- 
WV οργανώσεων. Εφοπλιστές χρησιμοποιούν 
ακροδεξιούς µπράβους για να χτυπήσουν 
συνδικαλιστές. Κάποια ΜΜΕ φιλοξενούν 
ακροδεξιές ιδέες και δημοσιογράφοι χαριε- 
ντίζονται µετους νεοναζί. Δημαγωγοί πολιτικοί 


χρησιμοποιούν ακροδεξιές απόψεις για να 
γίνουν αρεστοί. Οι περισσότερες ρατσιστικές 
επιθέσεις δεν έφτασαν ποτέ στη δικαιοσύνη. 
Ακόμα και ένας Γενικός Γραμματέας της KU- 
βέρνησης μιλούσε κρυφά µετους νεοναῖί. 
Ποιο σύστημα λοιπόν τους πολεμάει; 


Ακροδεξιός λόγος: Οι δικοί µας πατεράδες 
μετανάστευσαν νόμιμα στις άλλες χώρες. 
O δικός σου αντίλογος: Πολλοί ναι, αρκε- 
τοί όχι. Υπάρχουν Έλληνες που επιχείρησαν 
πολλές φορέςνα μπουν παράνομα στις ΗΠΑ. 
Υπάρχουν αμερικανικές εφημερίδες πουτους 
έλεγαν βρωμιάρηδες και εγκληματίες. Σχηµατί- 
στηκαν ακόµα και ένοπλες οµάδεςγιανατους 
διώξουν, γιατίτους θεωρούσαν υπεύθυνους 
για την εγκληματικότητα. 


Ακροδεξιός λόγος: Οι ακροδεξιοί έχουν «κα- 
θαρά χέρια» και διώκονται γιατις ιδέεςτους. 
O δικός σου αντίλογος: M για εκείνους 
που κατέχουν παράνομα όπλα, εμπλέκονται 
σε ανθρωποκτονίες και σοβαρές πράξεις βίας, 
κατηγορούνται για συμμετοχή στο οργανωμένο 
έγκλημα, παρέχουν προστασία σε μαγαζιά, 
εκβιάζουν τους μικροπωλητές, διακινούν λα- 
θραία; Για αυτά διώκονται. Είναιιδέες όλα αυτά 
ή βαριά εγκλήματα; 


Ακροδεξιός λόγος: Οι εθνικιστές είναι άντρες 
µε μπέσα και τιμή. 

O δικός σου αντίλογος: A ναι; Εγώ τους είδα 
να κλαίνε, να αρνούνται τις «ιδέες» τους, να 
καρφώνουν ο έναςτον άλλο, να κρύβονταιπίσω 
από ανώνυμες απειλές, να χτυπάνε γυναίκες 
στην τηλεόραση και μετά να φεύγουν τρέχοντας 
yla va αποφύγουν τη σύλληψη.Τους είδανα 
κρύβονται πίσω από τη βουλευτική ασυλία 
για va µη δικαστούν. Καιπες µου τελικά: πόση 
τιμή έχουν δέκα οπλισμένοι μαντράχαλοιπου 
δέρνουν έναν άοπλο πεσμένο κάτω; 


Ακροδεξιός λόγος: Οι ακροδεξιοί είναι τίμιοι 
Έλληνες, Ox! λαμόγια. 

Οδικός σου αντίλογος: Έτσι £; Εγώ μαθαίνω 
ότι μόλις εκλέχτηκαν βουλευτές έτρεχαν να 
διορίσουν συγγενείςτους στα γραφείατους. 


Έκαναν ρουσφέτια. Χρησιμοποιούσαν τη θέση 
τουςστη Βουλήγιανα προωθήσουν υποθέσεις 
δικέςτους καιτων ευνοούμενων φίλωντους. 
Ψήφιζαν για φοροαπαλλαγέςτων εφοπλιστών. 


Ακροδεξιός λόγος: Οι ακροδεξιοί είναι γνή- 
σιοι πατριώτες. 

Οδικός σου αντίλογος: Πατριώτης δεν εἶναι 
όποιος φωνάζει περισσότερο. Οι ακροδεξιοί 
μονίμως δηλώνουν πατριώτες, όμως συχνά 
εκθέτουν τη χώρα σε κίνδυνο. Αυτό έκαναν 
στα Ipa µε την Τουρκία, αυτό έκαναν στην 
Κύπρο, αυτό κάνουν στη Θράκη, αυτό κάνουν 
στις σχέσεις µας µε την Αλβανία. Όποτε οι 
ακροδεξιοί «πουλάνε τζάμπα πατριωτισμό», 
η χώρα ετοιμάζεται για κάποια καταστροφή. 


Ακροδεξιός λόγος: O! εθνικιστές γνωρίζουν 
καιτιμούν την ελληνική γλώσσα και ιστορία. 


O δικόςσου αντίλογος: Πώςτιμούντη γλὠσ- 
σα K t ιστορία άνθρωποι που μιλάνε µε 
μουγκρητά, κραυγάζουν και γράφουν ανώ- 
νυµες απειλές στο ίντερνετ, μασκαρεύονται 
αρχαίοι Ἑλληνες και τιμούν το ναζισμό στις 
Θερμοπύλες; Μάλλον δεν κατάλαβαν και πολλά 
από τον κλασικό πολιτισμό. H γλὠσσα κι o 
πολιτισμός θέλουν σκέψη, OX! μόνο μπράτσα. 


Ακροδεξιός λόγος: Οι φασίστες είναι γνήσιοι 
χριστιανοί. 

Οδικόςσου αντίλογος: Φυσικά. Κι o γάιδα- 
ρος πετάει. Πώς γίνεται χριστιανοίνα κάνουν 
ειδωλολατρικές τελετές και OTA τραγούδιατους 
να υμνούν τον Σατανά; O αρχηγός της Χρυ- 
σής Αυγής έχει χαρακτηρίσειτο χριστιανισμό 
«θρησκευτική πανούκλα» και «σκοταδισµό 
20 αιώνων». Από την άλλη, η Εκκλησία έχει 
χαρακτηρίσει tov εθνοφυλετισµό αίρεση. 


οφείλεις στον εαυτό σου. Πώς θα ζήσεις σε µια κοινωνία όπου τέτοιες 


[= ίναι σηµαντικό va απαντάς σε τέτοιες θέσεις καινατις καταρρίπτεις.Το 


ιδέες απειλούν να γίνουν κυρίαρχες; Μπορούμενα αφήσουμετις πλα- 


τείες, τις MAPEEG, TIG συζητήσεις στο τραπέζι, στα μαγαζιά και στις γειτονιές 
στο έλεοςτων ακροδεξιών χωρίςτην παραμικρή αντίσταση; Μπορούμενα 
αφήσουμε απροστάτευτα ta θύματα λεκτικών επιθέσεων; H απόσταση από 
την έντονη λεκτική επίθεση μέχριτη βία είναι πολύ μικρή. Όταν μπαίνεις 
σε µια τέτοια συζήτηση, θυμήσου πως αποδέκτες της λογικής σου επιχει- 
ρηματολογίας δεν είναι τόσο ο ακροδεξιός απέναντί σου αλλά oi άλλοι, οι 
αναποφάσιστοιπου σαςπαρακολουθούν. 


Είναι λοιπόν υποχρεωτικό Va μιλάς 
πάνταμετους νεοναζί; 


Φυσικά ΟΧΙ. Όταν η συζήτηση νιώθεις πως θα τους χαρίσει µια ευκαιρία να 
προπαγανδίσουν ακραίες και βίαιες ιδέες, µην τους δώσεις αυτή την ευκαιρία. Όταν viw- 
θεις πως έτσιτους νομιμοποιείς, µην το κάνεις. Αν κάποιος υποστηρίζει, για παράδειγµα, 
πως πρέπει να σκοτώνουμετους ξένους, πως το Άουσβιτς είναι ένα ψέμα και δεν υπήρξε 
ποτέ Ολοκαύτωμα, πως κάποιες φυλές είναι κατώτερες και πρέπει να τις εξαλείψουµε, 
τότε µην απαντήσεις λογικά. Σετέτοιες θέσεις, που φανερώνουν ακραία περιφρόνη- 

ση για τους άλλους ανθρώπους, δεν αξίζει νομιμοποίηση µέσω της συζήτησης. Είναι 
καλύτερα να διαµαρτυρηθείς έντονα, να τονίσεις πως σε πολλές χώρες τέτοιες απόψεις 
διώκονται ποινικά και να αποχωρήσεις εξηγώντας πως δε γίνεται συζήτηση µε αρνητές 
του ἰδιου του ανθρώπινου πολιτισμού. 


ΟΓΙΑΝΝΗΣ ANTETOKOYNMTIO ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ TO 1994 ΣΤΑ 
ΣΕΠΟΛΙΑ ATO ΝΙΓΗΡΙΑΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. EKE! ΜΕΓΑΛΘΣΕ, 
ΠΗΓΕ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΘΕΘΡΕΙΤΟΝ ΕΑΥΤΟ TOY 
ΕΛΛΗΝΑ. 


ΟΝΤΑΣ ΠΑΝΥΨΗΛΟΣ 
ΕΠΑΙΖΕ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΠΟ 
ΜΙΚΡΟΣ. ΑΡΧΙΚΑ ΣΕ 
ΓΗΠΕΔΑΚΙΑ... 


ΑΛΛΑ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ 
ΚΑΡΑΔΟΚΟΥΣΑΝΙ!ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟ 
DRAFT ΣΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 15 ATO ΤΟΥΣ 
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ ΚΑΙ ΣΤΑ 19 TOY 
ΓΙΝΕΤΑΙ O ΝΕΟΤΕΡΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΠΟΥ 

ΑΓΟΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ NBA! 


ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΙΑΣ TO 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ AEN TOY ΧΟῬΗΓΟΥΣΕ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ. ΜΙΑΣ KAI AEN AIEOETE 
ΟΥΤΕ ΤΗ ΝΙΓΗ͂ῬΙΑΝΗ, O ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΕΜΕΝΕ. 
ΑΝΙΘΑΓΕΝΗΣ. 


KAI META ΣΤΟΝ 
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟ THE AQ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ... 


ΜΕΤΑ Απ’ AYTO ΘΕΤΕΙ BAZIMH 


ΤΟΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ, ΤΟΥ ΕΥΧΕΤΑΙ «ΚΑΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΚΑΡ 
ΚΑΡΦΟΜΑΤΑ» KAI TON ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΠΟΥ ΤΙΜΑ ΤΗ XOPA ΣΤΟ ΕΞΘΤΕΡΙΚΟ. ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΝΟΜΗ. 


S|] ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |. 
| ΤῸΝ «ΧῬΥΣΟΝ XAZON»... 


NAI! ΝΑΙ! TO ΕΛΕΓΑ ΠΑΝΤΑ! 
ΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ, ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ 
< ΕΛΛΗΝΙΚΟ AIMA TOPA ΔΙΚΑΙΘΝΕΤΑΙ! 
..TIHPAN ΣΤΟ OA ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ AKOMA ΦΟΡΑ 
ΝΡΑ ΕΝΑΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΟΜΟΞΕΝΟΥΣ TI OA TE! 
E ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑ i 
ΑΠ’ TA ΣΕΠΟΛΙΑ... 


EEEE. SEPETE... 
O TITŻIPIKAŻ 
ΕΙΝΑΙ... ΕΙΝΑΙ... 


ΜΕΤΑ ΣΥΓΧΟΡΗΣΕΟΣ... 


ΜΑΥΡΟΣ... 


KAITIECINE; ΣΙΓΑ 
T’ ΑΡΓΑ... ΚΛΘΤΣΑΝΕ. 
ΜΙΑ ΜΠΑΛΑ... ΚΑΙ 


ΛΟΙΠΟΝ; ΣΠΟΥΔΑΙΑ 
TAAAXANA! 


ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ 
ATIAPAAEKTO. ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΕΙΤΕ NA ΛΕΤΕ 

ΤΕΤΟΙΑ... 


TIEXETE NA TEITE 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ TOY 
ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ; AEN 
ΣΥΓΚΙΝΕΙΣΤΕ ΠΟΥ ΤΙΜΑ 
ΤΗ XOPA ΜΑΣ; 


MAY... ΔΗΛΑΔΗ... 
OXI EAAHNAZ; 
ΚΑΤΑΜΑΥΡΟΣ; 


ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΓΚΙΝΗΘΘ; ΣΠΟΥΔΑΙΟ TIPAT MA... 
ΚΙΕΝΑΣ ΧΙΜΠΑΤΖΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ BANE! 
ΜΙΑ ΜΠΑΛΑ L ΕΝΑ ΚΑΛΑΘΙ AN TOY 
ΚΟΥΝΗΣΕΙΣ ΜΙΑ ΜΠΑΝΑΝΑ... 


E, ΛΟΙΠΟΝ, ΘΑ ΣΑΣ TO ΑΠΟΔΕΙΞ9! 
ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ATO ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ 
ΔΕΙΤΕ ME ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΕΝΑ 
ΧΙΜΠΑΤΖΗ ΝΑ ΒΑΖΕΙ ΚΑΛΑΘΙΑ! 


ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΚΙΟΛΑΣ 
ΜΕΡΑ ΕΠΙΛΕΚΤΑ ΜΕΛΗ 


ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΟΣΗΣ APXIZOYN (΄πιασ' την) T (΄πιασ' την) 


ΤΗ ΣΚΛΗΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ) @ al” ᾽ 
ΠΗΔΑ, 
TIOHKA! 
ΑΣΙΣΤ, PE! ΔΣΕ 
ΑΣΙΣΤ, PE! TAZA! 


EXO ΜΙΑ IAEA! ΓΙΑΤΙ ΝΑ 
XPHEIMOTIOIHEOY ME ΑΛΗΘΙΝΟ 
\ ΄ πΙΘΗΚΟ; KI AN ΝΤΥΣΟΥΜΕ. 
un ss: ; ΚΑΠΟΙΟΝ Ano MAS ME ΜΙΑ 
2 2 ΤΕΛΕΙΑ ΣΤΟΛΗ; ΘΑ ΤΟΥΣ 
= ΞΕΓΕΛΑΣΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ! 


ΓΚΕΜΠΕ... | MEPIKA ATIO TA MEAH 


i ΜΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ 
EEE... ΜΠΑΜΠΗ! ΝΑΞΕΓΕΛΑΣ... 


μα d> ΦΙΡΕΦ, AEN 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ 
ΛΑΜΠΡΗ ΙΑΕΑ, ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΤΟΛΗ. Am 


CKEMTE... 
EEE... ΜΠΑΜΠΗ, 
TPOXOPAME 


TO τι ΣΟΥ! 


ΜΠΡΑΡΟ, ONOY PH! 
ΕΙΣΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΙΣΤΙΚΟΣ! ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟΣ! ΚΑΝΕΙΣ 
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΡΕΙ 
ΧΤΥΠΗΣΕΙΣ KAI TH OTI AEN TPOKEITAI TIA 
ΜΠΑΛΑ! palT ΑΛΗΘΙΝΟ HED! 


TOPA ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ. 
OTI AKOMA ΚΙΕΝΑΣ ΠΙΘΗΚΟΣ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΜΠΑΣΚΕΤ! 
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A ορνα,πιθηκε! 
| ΠΑΝΟΑΠΟΤΟ 
ΦΙΛΕ! 


ΗΛΙΘΙΟΙ! 
ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΙΠΑΜΕ! 
ΜΠΑΣΚΕΤ, ΟΧΙ 
BOAET! 

μας] 


Ποιοι γίνονται στόχος 
του φασιστικού μίσους: 


«Παλιοαράπη, να ξεκουμπιστείς να πας στην πατρίδα σου... 
σκότωσέτον, τον πούστη, τον παλιοαράπη» 


Αυτά φώναζαν ot νεοναζίτην ώρα που έκαναν οργανωμένες επιθέσεις σε μετανάστες. 


Νομίζεις πως TO HIDOG TOUG επειλεί μόνο κάποιους 
μακρινούς ξένους; Πιστεύεις πως οι υπόλοιποι εἴμαστε 
ασφαλεῖς; Πιστεύεις πως εἶσαι ασφαλής; 


Ελοιπόν, κοίταποιοι ἔχουν μπει 


ωςστώραστο στόχαστρο: 


δικηγόροι συμπαραστάτες θυμάτων ρατσιστικής 
βίας, εθελοντικές οργανώσεις, κοινωνικά ιατρεία 
αλληλεγγύης, Εβραίοι, μετανάστες, ομοφυλόφιλοι, 
αριστεροί, αντιφασίστες, αναρχικοί, διεμφυλικοί, ανά- 
πηροι, ψυχικά ασθενείς, διανοητικά ασθενείς, υπερα- 
σπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου, εξαρτηµέ- 
νοι από ουσίες, Ρομά, μειονότητες, μουσουλμάνοι, 
πανεπιστημιακοί και διανοούμενοι, «εκφυλισμένου 
καλλιτέχνες, συνδικαλιστές, εκπαιδευτικοίπου διδά- 
σκουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημοσιογράφοι 


Όταν μιλάνε για ασφάλεια, ξέρεις τι εννοούν; Εννοούν να επιβάλλουν 
TOV τρόμο.Η μεγαλύτερη απειλήγιατη δημόσια ασφάλεια είναι οι ίδιοι. 
Σκέψου λογικά: µπορεί ναπροστατεύσειτη δημόσια ασφάλεια µια οµά- 
δα µε μαχαίρια καιλοστούς που επιτίθεται σε όποιον «δε γουστάρει»; 


Μήπωςτοσύνθηματων νεοναζί 
«Εναντίον όῆων» 
ἐχειαρχίσεινα γἰνεταιπράξη; 


Ta oóuñoAq thc Ἀκροδεξιάς 


Αγαπημένη συνήθεια της Ακροδεξιάς είναι να κρύβεται πίσω από σύμβολα. 
Άλλα είναι πολύ γνωστά, ἄλλα τα αναγνωρίζουν µόνο λίγοι. 
Ας δούμε µερικά από αυτά. 
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Συμβολικός αριθµός για το 
σύνθημα Heil Hitler, καθώς 
το H εἰναι το 80 γράμμα Tou 
αλφαβήτου (HH= Heil Hitler) 


O Κέλτικος Σταυρός, γνωστό 
σύμβολο της «λευκής ανωτε- 
ρότητας» 


Οι σταυρωτές χειροβομβίδες, 
έμβλημα µιας µονάδας των 
ναζιστικών Waffen-SS που 
διέπραξε πολλές θηριωδίες 


Συνδυασμός γράμματος και 
αριθμού ώστε να σχηματίζεται 
η λέξη Hate (μίσος) 


Σύμβολο των Hammerskins, 
παλιάς ρατσιστικής σκληρο- 
πυρηνικής skinhead ομάδας 
στις ΗΠΑ 


=== O Ναζιστικός Αετός, σύμβολο 


του Γερμανικού Εθνικοσοσια- 
λιστικού Κόμματος από τη δε- 
καετία του 1920 και σύμβολο 

της κυβέρνησης όταν οι Ναζί 

πήραν την εξουσία 


Οι Κεραυνοίτων SS, σύμβολο 
της ναζιστικής αστυνομίας 
SS (Schutzstaffel) 


H Σβάστικα, αρχαίο σύμβολο 
που χρησιμοποίησε ο Αδόλ- 
φος Χίτλερ ως κύριο έμβλημα 
του Ναζιστικού Κόμματος. 

Η χρήση της απαγορεύεται 
σήµερα σε πολλές χώρες, µε 
πρώτη τη Γερμανία 


Ακρωνύμιο γιατη φράση 
White Power (Λευκή Δύναμη) 
ή White Pride (Λευκή Περη- 
φάνια) 


Το Κεφάλι του Θανάτου, 
σύμβολο του κλάδου των 
SS-Totenkopfverbande, που 
φρουρούσαν τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης και αργότερα 
των 3rd SS «Totenkopf» Panzer 
Division, που διέπραξαν πολλά 
εγκλήματα πολέμου 


Το αγκίστρι του λύκου, αρχαίο 
βορειοευρωπαϊκό ιδεόγραµµα 
που χρησιμοποίησε 

ο γερμανικός στρατός 

στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 


O μαίανδρος, αρχαιοελληνικό 
σύμβολο που χρησιμοποιεί 

η Χρυσή Αυγή «παίζοντας» 
με TNV ομοιότητά του 

HE TH σβάστικα 


Τιμπορεἰίς VA κάνεις; 


Δεν μπορούμενα αφήσουμετην αντιμετώπιση της 
Ακροδεξιάς σε κάποιους «άλλους». Δεν είναι υπό- 
θεση των «μεγάλων», των πνευματικών ανθρώ- 
πων, των «ισχυρών», των πολιτικών. Δεν υπάρχουν 
κάποιοι που θα λύσουν το πρόβλημα για σένα. Ο 
καθένας μπορεί να δραστηριοποιηθεί στο δικό 
του επίπεδο, στους χώρους όπου κινείται. 


Η αντιμετώπιση δεν είναι θέµα κάποιας πολιτικής απόφασης, ενός νόµου. 
Φυσικά χρειάζονται και νόμοι. Χρειάζεται επιτέλους το κράτος να κάνει όσα οφείλει: να 
ερευνά και να τιμωρεί τα ρατσιστικά εγκλήματα, να µην επιτρέπει σε κρατικούς υπαλ- 
λήλους να ανέχονται τέτοιες πράξεις, να καταπολεμά τις πρακτικές που ενισχύουν τις 
διακρίσεις και το ρατσισμό. Όμως, πέρα από αυτά, η υπεράσπιση της δημοκρατίας και 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ο σεβασμός και η προστασία των δικαιωμάτων του αν- 
θρώπου είναι καθημερινή υπόθεση όλων µας. Ας δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε. 
Δες εσύ ο ίδιος ñ η ίδια τι μπορείς να κάνεις. 


Τοπρώτο βήμα: κράτα τα μάτια σου ανοιχτά! Βρες κι άλλους σαν εσένα. Σκε- 
φθείτε a) τι µπορείτε να κάνετε μόνοι σας, β) για ποιες ενέργειες θα χρειαστείτε συµβου- 
λές και βοήθεια, γ) σε ποιες περιπτώσεις θα παρακινήσετε άλλους να δράσουν. 


Είσαι στο σχολείο ñ στο πενεπιστῆμιο καὶ διαπιστώνεις πως οι 
φασιστικές ιδέες έχουν απήχηση; Αντιλαμβάνεσαι πως υπάρχει ενδοσχολικός εκφο- 
βισµός µε ρατσιστικά κίνητρα; Μην αδιαφορείς. Βρες ανθρώπους γύρω σου που avn- 
συχούν όπως εσύ. Μίλα μαζίτους. Συνεννοηθείτε. Μιλήστε µε τους υπεύθυνους του 
σχολείου, το διευθυντή ή κάποιον καθηγητή που πιστεύετε πως ανησυχεί ὁσο εσείς. 
Οργανώστε µια ομάδα, ετοιµάστε µια εκδήλωση. Ελάτε σε επαφή µε οργανώσεις που 
υπερασπίζονται τα δικαιώµατα του ανθρώπου, καλέστε τους να σας μιλήσουν, ζητήστε 
πληροφοριακό υλικό. 


Κυκλοφορείς στο δρόμο, στα µέσα μεταφοράς και γίνεσαι μάρτυρας µιας 
πράξης ρατσιστικής βίας; Κατάγραψε το περιστατικό, ενημέρωσε φορείς που συγκε- 
ντρώνουν πληροφορίες για τέτοιες πράξεις. Απευθύνσου στις αρχές, ζήτησέτους να 
αντιδράσουν και να επιβάλουν τον νόμο. 


Mn αφήσεις 
τοφόβονα 


κυριαρχήσει 


Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά µε αντιφασιστικές 


και αντιρατσιστικές οργανώσεις, µεταναστευτικές κοινότητες, 
οργανώσεις δικαιωμάτων, υπηρεσίες και φορείς 


Antinazi Zone http://antinazizone.blogspot.gr/ 

Κίνηση «Απελάστε το Paroiouó> http://www.kar.org.gr/ 

Κίνηση «Ενωμένοι Ενάντια oto Ρατσισµό koi Tn Φασιστική Απειλή» (ΚΕΕΡΦΑ) 
http://www.antiracismfascism.org/ 

JailGoldenDawn | Ma tnv Πολιτική Αγωγή του αντιφασιστικού κινήματος 
http://www.jailgoldendawn.com 

Naftha-Nazi Free Thessaloniki Assembly https://www.facebook.com/nafthathess 
Γιατροίτου Κόσμου http://www.mdmgreece.gr/ 

Γιατροί Χωρίς Σύνορα http://www.msf.gr/ 

Διεθνής Αμνηστία http://www.amnesty.org.gr 

Ελληνική Ένωση για ta Δικαιώματα του Ανθρώπου http://www.hlhr.gr/ 
Ελληνικό Συμβούλιο yia touc Πρόσφυγες http://www.gcr.gr/ 

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών http://www.migrant.gr/ 

Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων http://refugeegr.blogspot.gr/ 

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας http://www.rvrn.org 
Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών 
http://migrant.diktio.org/ 

Ομάδα Δικηγόρων για ta Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών 
http://omadadikigorwn.blogspot.gr/ 

Ομάδα Νομικών για τα Δικαιώματα των Μεταναστών/ριών και Προσφύγων 
Θεσσαλονίκης http://nomikoimetanastes.wordpress.com/ 

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών http://www.transgender-association.gr/ 
Asante http://asante.gr/ 

Colour Youth http://www.colouryouth.gr/ 

Praksis http://www.praksis.gr/el/ 

Ελληνική Αστυνομία, Υπηρεσία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας 

Γραμμή Καταγγελιών: 11414 

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αθηναίων 
https://www.cityofathens.gr/node/384 

Συνήγοροςτου Πολίτη: Συνήγορος yia co Metavdotn, tov Πρόσφυγα 

Kal tov Ομογενή http://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el 

Ύπατη Αρµοστείατου OHE yia toug Πρόσφυγες http://www.unher.gr/ 


